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REGULATIONS RESPECTING THE ADVERTISING, 
SALE AND IMPORTATION OF CRADLES, CRIBS AND 
CRIB EXTENSION RAILS 


Short Title 


1. These Regulations may be cited as the Cradles and Cribs 
Regulations. 


Interpretation 


2. In these Regulations, 
“Act” means the Hazardous Products Act; 


“product” means any product included in item 25 of Part II of 
the schedule to the Act. 


General 


3. A person may advertise, sell or import into Canada a 
product only if the requirements of section 5, paragraph 9(a) 
and section 13 are complied with. 


4. Commencing May 1, 1974, a person may advertise, sell or 
import into Canada a product only if all the requirements of 
these Regulations are complied with. 


5. No reference, direct or indirect, to the Act or these 
Regulations shall be made in any written material applied to 
or accompanying a product or in any advertisement of the 
product. 


Information to Accompany Products 


6. (1) Every product and every container in which a product 
is sold or displayed to the public shall bear, in a clear and 
legible manner, 

(a) the name and principal place of business of the manu- 

facturer or importer of the product; and 

(6) the month and year of manufacture and the model name 

or number of the product. 


(2) Every product shall bear or be accompanied by legible 
written instructions that 

(a) state clearly how the product is to be assembled for use; 

(b) illustrate by line drawings the sequence of steps involved 

in assembling the product; and 

(c) include, where the product is a crib, a warning that a 

child more than 35 inches (88.9 cm) tall should not sleep in 

the product. 


7. Every cradle and crib that is sold without a mattress shall 
bear or be accompanied by a legible and conspicuous state- 
ment of the size and thickness of the mattress that, when used 


REGLEMENT CONCERNANT L’ANNONCE, LA 
VENTE ET L’IMPORTATION DE BERCEAUX, DE LITS 
D’ENFANT ET DE GARDES SUPERPOSABLES POUR 
LITS DENFANT 


Titre abrégé 


1. Le présent réglement peut étre cité sous le titre: Régle- 
ment sur les berceaux et lits d’enfant. 


Interprétation 


2. Dans le présent réglement, 
«Loi» désigne la Loi sur les produits dangereux; 


«produit» désigne tout produit mentionné a l’article 25 de la 
partie II de l’annexe de la Loi. 


Dispositions générales 


3. Aucun produit ne peut étre annoncé, vendu ou importé au 
Canada s’il n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 5, 
de l’alinéa 9a) et de l’article 13. 


4. A partir du 1 mai 1974, aucun produit ne peut étre 
annoncé, vendu ou importé au Canada s’il n’est pas conforme a 
toutes les prescriptions du présent réglement. 


5. Il est interdit de faire, directement ou indirectement, 
mention de la Loi ou du présent réglement dans un écrit 
apposé sur un produit ou l’accompagnant, ou dans une 
annonce du produit. 


Renseignements devant accompagner le produit 


6. (1) Tout produit et tout emballage dans lequel le produit 
est vendu ou présenté au public doivent porter, de facon claire 
et lisible, 

a) le nom et l’établissement principal du fabricant ou de 

limportateur du produit; et 

b) le mois et l'année de fabrication, ainsi que le nom ou le 

numéro du modeéle du produit. 


(2) Doit étre apposée sur chaque produit ou l’accompagner 
une notice écrite 

a) qui explique clairement le montage définitif du produit; 

b) qui indique, par des dessins au trait, la suite des opéra- 

tions de montage du produit; et 

c) qui comporte, dans le cas d’un lit d’enfant, l’avertissement 

qu’aucun enfant dont la taille dépasse 35 pouces (88,9 cm) 

ne doit s’y coucher. 


7. Doit étre apposé sur chaque berceau ou lit d’enfant vendu 
sans matelas ou accompagner ledit produit un énoncé, lisible et 
bien en vue, des dimensions et de l’épaisseur du matelas qui, 


with the product, will meet the requirements for size and 
thickness prescribed in paragraph 10(c). 


8. All information required by these Regulations, other than 
information required by paragraph 6(1)(a), shall be stated in 
English and in French. 


Design, Construction and Performance of Product 


9. Every product shall meet the following requirements: 
(a) the whole or part of any opening above the upper surface 
of the mattress support set at its lowest position, including 
the space between 
(i) any bar, rail, slat, spindle, crib rod, corner post or 
other similar component of a product, other than a 
decorative spindle mounted in an end panel of a cradle or 
crib so that the bottom end of the spindle is at least 460 
mm above the upper surface of the mattress support set at 
its lowest position, and 
(ii) any adjacent component of a product 
shall be such that a rectangular block 60 mm wide, 100 mm 
high and 100 mm long cannot be passed, without being 
forced, through the space; 
(b) the space between 
(i) any bar, rail, slat, spindle, crib rod, corner post or 
other similar component of a product, and 
(ii) any adjacent component of a product 


at a location above the upper surface of the mattress support 
set at its lowest position shall be such that, where the test 
described in Schedule I is carried out, a rectangular block 
63 mm wide, 80 mm high and 80 mm long cannot be passed, 
without being forced, through the space anywhere above or 
below the loading wedge described in section 1 of Schedule 
I; 

(c) every component that is made of a material that, upon 
breaking, results in 

(i) exposed sharp edges or points, or 


(ii) fragments small enough to be placed in the cylinder 
described in Schedule II 


shall be made strong enough to withstand the test described 
in Schedule III without breaking; 

(d) every decorative or functional component that is small 
enough to be placed in the cylinder described in Schedule II 
shall be so fitted or affixed in the product that, upon the 
application in any direction of a 20 pound (89 N) force to 
the component, the component does not become detached 
from the product; 

(e) every exposed wooden or plastic part shall be 


(1) smoothly finished to eliminate rough or sharp edges, 
corners or surfaces, and 


(ii) free from splits, cracks or other defects; 


(f) every metal part shall be free of burrs and sharp edges, » 


corners or points; 


(g) every bolt shall be protected by an acorn nut or other 
suitable device or so placed that the threaded ends protrude 
into an area where contact with that end cannot occur; and 


(h) every decorative or functional component made of a 
textile fibre product shall, when tested in accordance with 


utilisé avec le produit, répondra aux prescriptions de l’alinéa 
10c) concernant les dimensions et |’€paisseur. 


8. Tous les renseignements exigés par le présent réglement, 
sauf ceux qu’exige l’alinéa 6(1)a), doivent étre indiqués en 
francais et en anglais. 


Conception, structure et tenue a l’usage du produit 


9. Chaque produit doit répondre aux prescriptions suivantes: 


a) toute ouverture ou partie d’ouverture se trouvant au-des- 
sus de la surface supérieure du support du matelas placé 
dans sa position la plus basse, y compris l’espace entre 


(i) chaque barreau, barre, latte, montant de coin ou tout 
autre élément semblable d’un produit, autre qu’un bar- 
reau décoratif fixé dans un panneau de téte ou de pied du 
berceau ou du lit d’enfant de sorte que l’extrémité infé- 
rieure dudit barreau soit 4 au moins 460 mm au-dessus de 
la surface supérieure du support du matelas placé dans sa 
position la plus basse, et 
(ii) tout élément avoisinant d’un produit 
doit étre tel qu’il soit impossible de faire passer, sans forcer, 
un bloc rectangulaire de 60 mm sur 100 mm sur 100 mm, au 
travers de l’espace; 


b) Pespace entre 


(i) chaque barreau, barre, latte, montant de coin ou tout 
autre élément semblable d’un produit, et 


(ii) tout élément avoisinant d’un produit 


se trouvant au-dessus de la surface supérieure du support du 
matelas placé dans sa position la plus basse doit étre tel que 
lorsque l’on procéde a l’essai décrit a4 l’annexe I, il soit 
impossible de faire passer, sans forcer, un bloc rectangulaire 
de 63 mm sur 80 mm sur 80 mm au travers de l’espace a un 
point quelconque au-dessus ou en-dessous du prisme de 
chargement décrit a l’article 1 de l’annexe I; 


c) les éléments fabriqués avec une matiére qui, en se brisant, 
produit 
(i) des bords tranchants ou des pointes aigués, a décou- 
vert, ou 


(ii) des fragments assez menus pour étre mis dans le 
cylindre décrit a l’annexe II 
doivent étre fabriqués assez solidement pour résister, sans 
qu’il y ait rupture, a l’essai décrit a l’annexe ITI; 
d) tous les éléments décoratifs ou utilitaires qui sont assez 
menus pour étre mis dans le cylindre décrit a l’annexe II 
doivent étre ajustés ou fixés au produit de telle sorte qu’ils 
ne s’en détachent pas lorsqu’on leur applique, dans n’im- 
porte quel sens, une force de 20 lb (89 N); 
e) toute piéce a découvert, en bois ou en matiére plastique, 
doit 
(i) faire objet d’une finition lisse en vue de l’élimination 
de bords, arétes ou surfaces rugueux ou coupants, et 


(ii) étre exempte de fentes, de fissures ou d’autres défauts; 


f) toute piéce métallique doit étre exempte de barbes, de 
bords tranchants, d’arétes vives ou de pointes aigués; 
g) les boulons doivent étre protégés au moyen d’écrous 


borgnes ou d’autres dispositifs convenables, ou placés de 
fagon que l’extrémité filetée soit inaccessible a l’enfant; et 


the method prescribed in the Standard Method of Test for 
Flammability of Clothing Textiles ASTM D 1230-61, a 
standard of the American Society for Testing and Materials, 
have a time of flame spread of more than 7 seconds. 
SOR/78-391, s. 1; SOR/79-388, s. 1. 


10. Every cradle and crib shall meet the following 
requirements: 


(a) the product shall be designed so that the lower edge of 
the end panels is not higher than the upper edge of the 
mattress support when that support is set at its lowest 
position; 

(5) when subjected to the test described in Schedule IV, 


(i) no component of the product shall fail or become 
permanently deformed, 


(ii) no screw or other fastening of the product shall 
become loose, and 


(iii) where the product is a crib with a drop side, the 
locking devices that hold that side shall not be released; 


(c) every mattress supplied with the product shall be 


(i) not more than 11/2 inches (3.8 cm) shorter and 
narrower than the interior length and width, respectively, 
of the product, and 


(ii) not more than 


(A) 3 inches (7.6 cm) in thickness, where the product is 
a cradle, and 


(B) 6 inches (15.2 cm) in thickness, where the product 
is a crib. SOR/78-391, s. 2. 


11. Every cradle and every crib that is designed to rock or 


swing shall meet the following requirements: 


(a) it shall not rock or swing beyond a 20° angle from the 
vertical; and 
(b) any mechanism installed in it to prevent it from rocking 
or swinging shall 

(i) be inaccessible to the occupant of the product, and 

(ii) have a positive locking action that will not disengage 


itself when the product is subjected to the test described 
in Schedule IV. 


12. Every crib that has a drop side shall meet the following 
requirements: 
(a) the locking device or latches holding the drop side shall 
require two separate and simultaneous actions to release the 
side; and 
(b) where it is a product more than 40 inches (101.6 cm) in 
length, the distance between 
(i) the upper surface of the mattress support, and 
(ii) the upper surface of the top rail on the drop side 
shall be not less than 
(iii) 26 inches (66.0 cm), when the upper surface 
described in subparagraph (i) is at its lowest position and 


h) tout élément décoratif ou utilitaire, fabriqué avec un 
produit en fibres textiles doit, au cours de l’essai fait confor- 
mément a la méthode prescrite dans la Standard Method of 
Test for Flammability of Clothing Textiles ASTM D 
1230-61, norme de l’American Society for Testing and 
Materials, indiquer une vitesse de propagation de la flamme 
de plus de sept secondes. DORS/78-391, art. 1; DORS/79- 
388, art. 1. 


10. Tout berceau ou lit d’enfant doit répondre aux prescrip- 


tions suivantes: 


a) le produit doit étre congu de facon que le bord supérieur 
du support du matelas, placé dans sa position la plus basse, 
ne soit pas plus bas que le bord inférieur du panneau de téte 
ou de pied; 
b) le produit doit résister a l’essai décrit a4 l’annexe IV 
(i) sans défaillance ni déformation permanente d’aucun 
élément, 
(ii) sans desserrement d’aucune vis ou autre attache, et 
(iii) dans le cas d’un lit d’enfant muni d’un cété abaissa- 
ble, sans dégagement du dispositif de verrouillage dudit 
cété; et 
c) tout matelas fourni avec le produit doit mesurer 


(i) au maximum 11/2 pouce (3,8 cm) de moins en 
longueur et en largeur que la longueur et la largeur 
intérieures du lit ou berceau, et 


(ii) au maximum 
(A) 3 pouces (7,6 cm) d’épaisseur, dans le cas d’un 
berceau, et 


(B) 6 pouces (15,2 cm) d’épaisseur, dans le cas d’un lit 
d’enfant. DORS/78-391, art. 2. 


11. Tout berceau ou lit d’enfant congu pour bercer ou 


balancer doit répondre aux prescriptions suivantes: 


a) le produit ne doit pas accuser une course de bercement ou 
de balancement supérieure 4 20 degrés par rapport a la 
verticale; et 
b) tout dispositif incorporé au produit pour empécher le 
bercement ou le balancement doit 
(i) étre inaccessible a l'enfant qui est dans le lit ou 
berceau, et 


(ii) avoir un effet de blocage efficace et ne pas se déblo- 
quer au cours de |’essai auquel le produit est soumis et qui 
est décrit 4 l’annexe IV. 


12. Tout lit d’enfant muni d’un cété abaissable doit répondre 


aux prescriptions suivantes: 


a) le dispositif de verrouillage ou les fermetures qui retien- 
nent le cOté abaissable doivent exiger deux opérations dis- 
tinctes et simultanées pour le déblocage dudit cote; et 


b) dans le cas d’un lit dont la longueur dépasse 40 pouces 
(101,6 cm), l’intervalle entre 


(i) la surface supérieure du support du matelas, et 
(ii) le dessus de la garde supérieure du cété abaissable 
ne doit pas étre inférieur a 


(iii) 26 pouces (66,0 cm), lorsque le support dont il est 
question au sous-alinéa (i) est placé dans la position la 


the upper surface described in subparagraph (ii) is at its 
highest position, and 

(iv) 9 inches (22.8 cm), when the upper surface described 
in subparagraph (i) is at its highest position and the upper 
surface described in subparagraph (ii) is at its lowest 
position. 


13. Every crib extension rail shall meet the following 
requirements: 

(a) it shall be so designed that the space between the rail in 

it and the top rail of the crib on which it is installed does not 

exceed 3 1/8 inches (7.8 cm); 

(b) the vertical attachment bar nearest to each end of the 

extension rail shall be set not more than 1 1/2 inches (3.8 

cm) from that end; and 

(c) the means of attaching the extension rail to the crib shall 

be so designed that a screwdriver, wrench, pliers or other 

tool is required to install the rail. 


14. (1) Every corner post assembly on a crib shall be 
designed in such a manner that 


(a) no part of the corner post assembly protrudes more than 
1 cm above the upper edge of an end or side panel, which- 
ever is higher, when measured from the lowest point on the 
upper edge of the end or side panel within 7 cm from the 
centre line of the post; and 


(5) any clothing a child is wearing cannot become entangled 
with any part of the post or assembly. 


(2) Paragraphs (1)(a) and (5) do not apply to corner post 
assembly extension pieces added for the purpose of supporting 
a canopy. SOR/81-820, s. 1. 


15. An upper edge of an end or side panel of a crib shall be 
designed in such a manner that any clothing a child is wearing 
cannot become entangled with any part of the upper edge of an 
end or side panel of the crib. SOR/81-820, s. 1. 


plus basse et le cété dont il est question au sous-alinéa (ii), 
dans la position la plus haute, et 

(iv) 9 pouces (22,8 cm), lorsque le support dont il est 
question au sous-alinéa (i) est placé dans la position la 
plus haute et le cété dont il est question au sous-alinéa 
(ii), dans la position la plus basse. 


13. Toute garde superposable doit répondre aux prescrip- 
tions suivantes: 

a) elle doit étre congue de facon que l’intervalle entre elle et 

la garde du lit d’enfant sur lequel ladite garde est fixée ne 

dépasse pas 3 1/8 pouces (7,8 cm); 

b) le barreau de fixation vertical le plus rapproché de 

chaque extrémité de la garde superposable doit étre placé a 

une distance maximale de 1 1/2 pouce (3,8 cm) de ladite 

extrémité; et 

c) le mode de fixation de la garde au lit d’enfant doit étre tel 

que l’installation de ladite garde nécessite |’emploi d’un 

tournevis, d’une clé, d’une pince ou d’un autre outil. 


14. (1) Le montant d’un lit d’enfant doit étre concgu de facgon 


a) qu’aucun élément du montant ne dépasse de plus de 1 cm 
le bord supérieur des panneaux de pied, de téte ou de cété, 
selon celui qui est le plus haut lorsque mesuré depuis le point 
le plus bas sur le bord supérieur de ces panneaux, a moins de 
7 cm de la ligne centrale du montant; et 


b) qu’aucun vétement porté par un enfant ne puisse s’accro- 
cher a l’un des éléments du montant ou de l’assemblage. 


(2) Les alinéas (1)a) et 5) ne s’appliquent pas aux piéces de 
prolongement de montants qui sont destinées 4 supporter un 
baldaquin. DORS/81-820, art. 1. 


15. Le bord supérieur des panneaux de pied, de téte ou de 
cété d’un lit d’enfant doit étre congu de fagon qu’un vétement 
porté par un enfant ne puisse s’accrocher a l’un des éléments 
du bord supérieur de ces panneaux. DORS/81-820, art. 1. 


SCHEDULE I 


(s. 9) 
Test for spacing between product components 
1. A right triangular prism-shaped loading wedge of steel or 


aluminum, of the design and dimensions shown in the follow- 
ing diagram, shall be used in conducting this test: 


ANNEXE I! 


(art. 9) 


Essai pour déterminer l’espacement entre les éléments du 
produit 


1. Pour effectuer cet essai, se servir d’un prisme de charge- 
ment triangulaire 4 angle droit, en acier ou en aluminium, 
conforme au dessin et aux dimensions du diagramme 
ci-dessous: 


SN 


\ 


2. The loading wedge shall be placed in the space between a 
bar, rail, slat, spindle, crib rod, corner post or other similar 
component of a product and any adjacent component of a 
product midway along the greatest dimension of the space. 
SOR /79-388, s. 2. 


3. A 90 N pull shall be exerted, until equilibrium is reached, 
on the loading wedge in a direction perpendicular to a plane 
passing through the points of contact of the wedge with the 
two components. SOR/79-388, s. 2. 


4. Immediately after the procedures set out in sections 2 and 
3 of this Schedule have been completed and when the product 
is loaded in accordance with those procedures, it shall be 
determined whether a rectangular block described in subpara- 
graph 9(b)(ii) can be passed, without being forced, anywhere 
above or below the loading wedge. SOR /79-388, s. 2. 


2. Placer le prisme de chargement dans |’espace entre un 
barreau, une barre, une latte, un montant de coin ou tout autre 
élément semblable d’un produit et tout élément avoisinant de 
ce produit, 4 mi-chemin sur la plus grande dimension de 
lespace. DORS/79-388, art. 2. 


3. Jusqu’a ce que |’équilibre soit atteint, exercer une traction 
de 90 N sur le prisme de chargement, dans une direction 
perpendiculaire au plan qui traverse les points ot le prisme 
rencontre les deux éléments. DORS/79-388, art. 2. 


4. Immédiatement aprés avoir procédé de la fagon décrite 
aux articles 2 et 3 de la présente annexe, le produit étant ainsi 
chargé, vérifier si l’on peut, sans forcer, faire passer un bloc 
rectangulaire identique a celui qui est décrit au sous-alinéa 
9b)(ii) en un point quelconque au-dessus ou en dessous du 
prisme de chargement. DORS/79-388, art. 2. 


SCHEDULE II 
(s. 9) 


VOLUMETRIC CYLINDER FOR MEASURING SIZES OF 
FRAGMENTS AND COMPONENTS 


1. A cylinder of the design and dimensions shown in the 
following diagram shall be used for the purpose of measuring 
fragments described in subparagraph 9(c) (ii) and components 
described in paragraph 9 (d): 


ANNEXE II 
(art. 9) 


CYLINDRE VOLUMETRIQUE SERVANT A MESURER LA TAILLE 
DE FRAGMENTS ET D’ ELEMENTS 


1. Pour mesurer les fragments visés au sous-alinéa 9c) (ii) et 
les éléments visés 4 l’alinéa 9d), utiliser un cylindre ayant la 
forme et les dimensions indiquées dans le diagramme ci-des- 
sous: 


*1.00°'t0.01> 


ie 1.00" 0.01% 


SCHEDULE III 
(s. 9) 


TEST FOR DETERMINING STRENGTH AND DURABILITY OF 
COMPONENTS DESCRIBED IN PARAGRAPH 9(C) 


1. The component shall be dropped four times, in a manner 
that will ensure that the part of the component most suscept- 
ible to breakage is adequately tested, from a height of 41/2 
feet (137.2 cm) onto a concrete slab that is at least 2 inches 
(5.1 cm) thick and covered, on its upper surface, with vinyl 
floor tiles that are 0.125 inch (0.31 cm) thick. 


<————- 2.25"40.01 ——> 


ANNEXE III 
(art. 9) 


ESSAI POUR DETERMINER LA RESISTANCE ET LA DURABILITE 
DES ELEMENTS MENTIONNES A L’ALINEA 9c) 


1. Laisser tomber l’élément, de fagon a assurer un essai 
valable de la partie de l’élément la plus susceptible de se briser, 
quatre fois d’une hauteur de 41/2 pieds (137,2 cm) sur une 
dalle en béton d’au moins 2 pouces (5,1 cm) d’épaisseur et 
revétue de carreaux de vinyle pour sols, d’une épaisseur de 
0.125 pouce (0,31 cm). 


SCHEDULE IV 
(ss. 10 and 11) 


TEST FOR DETERMINING STRENGTH AND DURABILITY OF 
CRADLES AND CRIBS 


1. The weight used in conducting this test shall have a 
contact area of 1 square foot (929 cm?) and shall be 


(a) 30 pounds (13.7 kg), where the product tested is 40 
inches (101.6 cm) or less in length; or 


(b) 60 pounds (27.4 kg), where the product tested is more 
than 40 inches (101.6 cm) in length. 


2. The weight shall be dropped 500 times, at a rate of one 
impact per second, from a distance of 6 inches (15.2 cm) onto 


the product at the geometric centre of the upper surface of the 
mattress. 


ANNEXE IV 
(art. 10 et 11) 


ESSAI POUR DETERMINER LA RESISTANCE ET LA DURABILITE 
DE BERCEAUX ET DE LITS D’ENFANT 


1. Utiliser un poids ayant une surface de contact d’un pied 
carré (929 cm?) et pesant 


a) 30 livres (13,7 kg), si le produit soumis a |’essai est d’une 
longueur de 40 pouces (101,6 cm) ou moins; ou 


b) 60 livres (27,4 kg), si le produit soumis a l’essai est d’une 
longueur de plus de 40 pouces (101,6 cm). 


2. A partir d’une distance de 6 pouces (15,2 cm) et au 
rythme d’un impact a la seconde, laisser tomber le poids 500 
fois sur le produit, au centre géométrique de la face supérieure 
du matelas. 
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Schedule 


(d) that contain more than 0.5 per cent w/w of lead as 
determined in accordance with test method 1 GP-500.1 of the 


Canadian Government Specifications Board, published 
December, 1973. 


31. (Reserved for future use.) 


32. Products intended, promoted or normally used for the 
Purpose of being slept on that contain resilient material 
enclosed within a ticking, whether or not such products are 
commonly referred to as mattresses, other than 


(a) mattress pads; 
(b) sleeping bags; 
(c) box springs and other mattress foundations and supports; 


(d) parts of upholstered furniture that may be used for the 
purpose of being slept on that are not separate mattresses; 


(e) infant product pads and crib mattresses; and 


(f) one-of-a-kind prescription mattresses. 


33. Pine oils, including 
(a) synthetic pine oils; 
(6) pine wood extracts containing alpha terpineol or other 


terpene alcohols or a mixture of these substances with ethers 
and hydrocarbons; and 


(c) products containing pine oils. 
34. [Revoked, SOR/80-776, s. 2] 


35. Lighters intended for use for cigarettes, cigars and pipes. 


36. Cellulose fibre for use as loose fill thermal insulation in 
indoor building construction. 


37. Glass containers of a capacity of 1.5 litres or more 
containing a non-alcoholic carbonated beverage. 


38. [Revoked, SOR/81-718] 


R.S., c. H-3, Sch. Part Il; SOR/70-94, 480, 482; SOR/71- 
183, 199, (347), 574; SI/72-46, 48, 84; SOR/73-629, 636; 
SOR/74-309, 352, 355, 417; SOR/75-270, 651; SOR/76-97, 
174, 489, 491; SOR/77-610; SOR/78-394; SOR/79-604, 733, 
842; SOR /80-692, 776, 832; SOR/81-718, 1021 
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b) dont la teneur en plomb est supérieure 4 0.5 p. 100 p/p 
déterminée conformément a la méthode d’essai 1 GP-500.1 
de l’Office des normes du gouvernement canadien publiée en 
décembre 1973. 


31. (Laisser en blanc) 


32. Des produits destinés au coucher, annoncés comme tels 
ou habituellement utilisés 4 cette fin et contenant des maté- 
riaux élastiques généralement intégrés dans une housse, que 
ces produits soient communément appelés matelas ou non, a 
Pexclusion 


a) des housses a matelas; 
b) des sacs de couchage; 


c) des sommiers élastiques et autres bases et supports de 
matelas; 


d) des piéces de mobilier rembourrées pouvant servir au 
coucher et qui ne sont pas des matelas comme tels; 


e) des surfaces coussinées pour bébés et matelas de berceau; 
et 


J) des matelas exclusifs faits sur ordonnance. 


33. Les essences de pin, y compris 
a) les essences de pin synthétiques; 


b) les extraits de bois de pin contenant du terpinéol alpha ou 
autres alcools de terpéne, ou un mélange de ces substances 
avec des éthers et des hydrocarbures; et 


c) les produits contenant des essences de pin. 
34. [Abrogé, DORS/80-776, art. 2] 


35. Briquets devant servir a allumer cigarettes, cigares et 
pipes. 

36. Fibres cellulosiques devant servir d’isolant thermique, a 
bourrage lache, a l’intérieur des batiments. 


37. Contenants en verre d’une capacité de 1,5 litre ou plus 
qui renferment des boissons gazeuses non alcoolisées. 


38. [Abrogé, DORS/81-718] 


S.R., c. H-3, annexe Partie II; DORS/70-94, 480, 482; 
DORS/71-183, 199, (347), 574; TR/72-46, 48, 84; 
DORS/73-629, 636; DORS/74-309, 352, 355, 417; 
DORS/75-270, 651; DORS/76-97, 174, 489, 491; DORS/77- 
610; DORS/78-113, 394; DORS/79-604, 733, 842; 
DORS /80-692, 776, 832; DORS/81-718, 1021 


